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第 2372(2021) 号 决议 
安全 理事 会 2021 年 4 月 22 日 通过 


安全 理事 会 ， 


重申 2004 年 4 月 28 日 第 1$40(2004) 号 `. 2006 年 4 月 27 日 第 1673(2006) 号 、 
2008 年 4 月 25 日 第 1810(2009) 号 、2011 年 4 月 20 日 第 1977(C201D) 号 、2012 年 
6 月 29 日 第 205$(C2012) 号 和 2016 年 12 月 15 日 第 232$(20160) 号 决议 ， 


认可 安全 理事 会 第 1340(2004) 号 决议 所 设 委员 会 (下 称 “1540 委员 会 ”) 根 据 
其 工作 方案 已 经 开展 的 工作 ， 重 申 安理会 继续 予以 支持 ， 

注意 到 由 于 2019 冠状 病毒 病 (COVID-19) 大 流行 ， 推 迟 了 对 第 1$40(2004) 号 
决议 执行 情况 的 全 面 审查 ， 

根据 《联合 国 宪章 》 第 七 章 采 取 行 动 ， 

1. 决定 将 1$40 委员 会 的 任务 期 限 延 长 至 2022 年 2 月 28 日 ， 继 续 由 委员 
会 专家 组 根据 第 1977(2011) 号 决议 第 $ 段 的 规定 提供 协助 ， 请 秘书 长 为 此 采取 必 
要 的 行政 措施 ; 

2. 还 决定 1$40 委员 会 在 根据 其 任务 规定 继续 开展 当前 工作 的 同时 ， 应 继 
续 开 展 和 完成 对 第 1540(2004) 号 决议 执行 情况 的 全 面 审查 ， 并 向 安全 理事 会 提交 
关于 审查 结论 的 报告 ; 


3. ”决定 继续 处 理 此 案 。 
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